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PUENTE COLGANTE DE NEW YORK A BROOKLYN. 


LONGITUD DE PILARA PILAR, 
LONGITUD TOTAL DEL PUENTE, 
ANCHO DEL PUENTE, 
NUMERO: DE CABLES, 


YNGENIERO CONSTRUCTOR, 


MR .VW.AJIROEBLIN Go - 


1595 PIES.6 PULOS. DIAMETRO DE CADA UNO, 15/2 PULGS . 
5989 PIES. RESISTENCIA MAXIMA DE CADA CABLE, 11200 TONS . 
85 PIES. ALTURA DE LOS PILARES A MAREA LLENA, 277 PIES, 


+ ALTURA TOTAL DEL PUENTE EN SU PARTE MAS ALTA, ISABRIES > 
MAS 50 PIES DE AGUA DESDE EL FONDO DEL RIO. y 
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